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BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło Nr 274 (607) 13 października 2020 r. 


Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 7 października 2020 r., nr OKA.4210.25.2020.JAd 


Decyzją z dnia 7 października 2020 r. nr 0OKA.4210.25.2020.JAd, Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki umorzył postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła 
przedsiębiorstwa energetycznego: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Piekarach Śląskich z 


siedzibą w Piekarach Śląskich. 


UZASADNIENIE 


W dniu 14 maja 2020 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy 
dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 18 grudnia 2018 r., nr 
0KA.4210.45(7).2018.320.XIV.JAd. Pismem z dnia 2 października 2020 r. Przedsiębiorstwo 
wniosło o umorzenie niniejszego postępowania administracyjnego. W niniejszej sprawie uznano, 


że spełnione są przesłanki z art. 105 $ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 
0 
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